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このたびは本品をお買いあげいただきまし 
て、まことにありがとうございまず。ご使 
用の前に、必ずこの取扱説明書を読んで、 
正しいご使用法でご愛用くださいまずよう 
お願い申しあげます。 

■この取扱説明書は、保証書と共に大切に 
保管しておいてください。 

■まちがった使用をされまずと、機能を巧 
分に発揮しなかったり、故障や思わめ事 
故-を険をおくことがありまず。 
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この製品は、一般家庭の人を対象とし 

た除湿乾燥を風機でず。それ！;>1がの目 

的-用途には使用しないでください。 
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安全上のご注意 (よく読んで必ずお守りください。） 

•ここに示した事項は、 A 警告、么ま意に区分していまず。 

いずれち安全に関ずる重要な内容を記載してありますので、必ず守ってぐださい。 

A ななとい八 U IVI 广、、取巧いを誤った場合、使用者が死 tl または重傷を負う可 

/!\ 言 口 V VVAHNIIMUJ 能性が想定される場台。 

A fnAl ITIPilVI 、 取扱いを誤った場含、使用者が傷害を負う危険が想定さ 

公 \/± 忌、し AU ■ lUIMJ れる場合および物的損害のみの発生が想定される傷合。 

•説明夕のお願い事項は、本機を誤りなく使用していただくたゆのま意事項が記載ごれておりますので、 
必ずお守りくだごい。 

絵表示についてはなのような意巧びあります。 

G ) J のな0賢こなうを?猜端ン 0™ ◎火気禁止 



告 ( WARNING ) 


I 電源は交流100 V じ(外で使用しない。 

100 VL ソ、外の電源を使ラと、電気部品が過熱したり、乂災•感電 
の原因にな0ます。 

•長時間、冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ざない。 

特に乳幼児やお年寄り、身体の不自巧な方にはご注意ください。 
体調惠化-健康障害の原因にな0ます。 


晒 Q 


0 



•電源プラグは、ほこりが巧着していないか確認し、ガタつきのな 
いように刃の根元まで確実に差し込む。 

ほこりが付着したり、接続び不完全な場含は感電や乂災の原因に 
なりまず。 

電源プラグにたまったほこりなどは定期的に掃除をしてください。 

•電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用•他の電気 
器具とのタコ足配線をしない。 

屋内配線（堅の中の配線）の電気容量び許容量を超え、乂ぶや感電 
や電源プラグの発熱の原因にな0ます。 

•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱し 
たり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損する原因になります。 

傷んだまま使用すると感電や火ぶなどの原因になります。 

•空気の吹出口や排熱口に指や異物を入れない。 

巧部でファンび高速回転しておりますので、けびの原因になりま 
す。また感電ずることちあります。 



/タコ足お巧‘ 
y まち巧 ,■ 
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を全上のごま意 






安全上のご注意 


么警告 （ WARNING ) 1 

•電源プラグの抜き差しにより本機の運転や停止をしない。 く/ 

感電や火災の原因になります。 j ; 

1/ 

每 

♦安全器のヒューズの化わりに針金や銅線などを使わない。 ^ 

故障や火災の原因にな0まず。 III 

蒙を 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所では使用しない。 ^ 与^ 

万ーガスび漏れて本機の周囲に溜まると、発乂の原因になること. LPG 
があ 0 ます。 

〇 

グ 禁止 

•殺虫剤などを吹きつけない。 

変色やひび割れの原因になりまず。 

'BL 

を^^ 

•発熱器具の近くに置かない。 ^ 

樹脂部分び溶けて引乂するおそれがあります。 

一 乂気禁止 

•修理技術者1 ソ外の人は絶巧に分解、修理をおこなわない。 

火ぶ-感電-けびの原因になります。 ^ 

it 

^ 分解禁止 

参異常時(こげくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセン 
卜か5巧き、お買い上げの販売店または、 ちリ 紙の 1 お客様相談窓 
□一覧 J にご相談ください。 

巽常のまま運転を続けると、故障や感電-火災の原因になります。 ブラグを} K 

•修理は、お買い上げの販売店または、別紙の 1 お客様相談窓口一 
賢!にご欄くださぃ。 mm 

ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電•火災等の願 

になります。 実施 

•電源プラグを巧くときは、必ずプラグを持って巧く。 ^ 

j ー ドを引っ張って巧くと、コードの巧部び断線して発熱，発火 ： 

の原因になります。 

レ 

V 

^を 







•落雷のおそれのあるときは、運醇を停止し、 電源 フラクをコンセ 
ントか5巧く。 

落雷の程度によっては、故際の原因になります。 

•手入れ•掃除をずるときは、必ず運転ボタンを r 切」 にし、 電源 プ 
ラグをコンセントか5巧いてからおこなう。 

巧部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になるこ 
とがあります。また、感電のおそれがあります。 

•長期 間 ご使用にならない場合は、安全のため 電源 プラグをコンセ 
ントから巧く。 

ほこ0び溜まって発熱-発乂の原因になることびあります。 

•電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆる 
し、ときは、使用しない。 

電源コードや電源ブラグが異常に発熱し、溶けたり変形して、感電， 
ショート•発乂の原因になります。また、コンたントの差し込みがゆる 
し、と感じた時は工事業看に依頼してコンセントを取り替えてくださし^。 
コンセントを交換してち異常に発熱している場合は販売店に修理依 
頼してください。 

♦使用ずる場所は、振動のない、水平でしっかりした床面で使用す 
る。 

予期だめ移動や乾倒、故障の原因や、水漏れの原因にちなります。 



誠ブラグを巧く 

IS ブラグを巧く 

觀ブラグを巧く 

〇 


i\v’ の 


>動植物に直接風があたる場所には置かない。 

動植物に悪彰嚮を及ぼず原因になることがあります。 


屋外で使用しない。 

機器の劣化により、故障や乂おの原因にな0ます。 


♦巧し入れなどせまい場所では、使用しない< 

故障や発熱-発火の原因になります。 






苗ぅ 


浸 

0 

禁止 
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•テレビやラジオなど A V 機器や電波時計か 5 2.0 上離して使 

用ずる。 

映像の乱れや雑音び入ることがありまず。 


〇 


意 （ CAUTION) 


ま全上のごま意 



A 注意に AUTION) 


I 風が直接あたる巧に燃焼器具を置かない。 

燃焼器具の不完全燃焼による一酸化炭素中毒などの原因になるこ 
とがあ0ます。 


•吹出口や排熱□の風をさえざったり、吸□や 
空気取入□をふさいだりしなし、。 

風通しが悪くなり、発熱-発火-故障の原因に 
なります。 


f SOcmUU: 


, 墅面が3 

一 ■ 巧 50cniLU 上 


•食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の保存など、特殊用 
途には使用しない。 

本機並びにこれらの品質低下の原因になります。 


•水をかけたり、水のかかり易い場所(乾いていない ミ 谷室など）に 置 
いたりしない。また、上に花瓶など水の入った容器をのせない。 

倒れて水がこぼれるなど、内部に浸水して電気絶縁が劣化し、シ 
ヨート，感電のおそれびあります。 

参上に乗ったり、物をのせたりしなし、。 

転倒などにより、けがの原因になることがあります。 


•濡れた手でスイッチを操作しない。 

感電の原因になることびあります。 


>むやみにボタンを押さなし V 

故障の原因になります。 


•湿度が非常に高いとき、運転をずると、上面や側面に露が着さ、 
床に萬ちる場ちがあります。 




•移動ずるときは、運酷を停止し、 電源 プラヴをコンセントか5巧 
いて、ドレンタンクの水を捨ててか5おこなう。 

水がこぼれて床や家財道具を濡らしたり、感電や漏電-火災の原 
因にな0ます。 







巧！ 


0 

禁止 

谷 

を 

0 

禁止 

を 

を 

〇 

確認 

〇 
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A 


•キャスターは、前後方向にひきずって移動させない。 

ひきずって本体の向きを変えない。 

移動する場含は、左ち方向のみとしてください。 

畳や傷の巧きやすい床、凹凸のある場所、毛足の長いじゅラたん 
のヒでは、持ち上げて移動してください。 

参水洗いしなし、。 

ショート，感電及び故障のおそれびあります。 


本イ本內部の熱交換器(蒸绕器-凝縮器)には指をふれない。 

けがの原因になりまず。やむを得ず指をふれる場合は、必ず手袋 
をはめてま意してくだごい。 


•テーブルの上など高い所で使用しない。 

本体び落下した場合、けびの原因になります。 




0 


I 連続排水する場含は、ホースの巧れ曲がりや落差などに注意し、 
確実に排水ずるよう配管する。 

内部の水が室内にこぼれて、家財などを濡らす原因になります。 


途中を巧 D 
巧げない 


〇 


♦辨水ホースを使用する 場 台は、ホースの周囲が氷点下にな5ない 
ようにする。 

ホース内部の水が凍結し、本体内部の水び室巧にこぼれて、家財 
などを濡らす原因にな0ます。 

•無人で長時間ご使用になるときは、定期的に点検をする。 

過熱や漏水漏電の原因になります。 


〇 

実施 

〇 


•同じ場所で長期間ご使用の場含は、製品下部や巧の周辺-壁など 
のミちれにごま意ください。 

吹出□の風び当る壁などに、巧れた跡び残る場•含があります。同 
じ場所で長時間ご使用の場をは、壁や床など早めの清掃をして< 
ださい。 

♦熱交換器(蒸発器-凝縮器)のミ先淨には専門技術が必要ですので、 
お買いホめの販売店にご 相談く ださい。 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の 
詰まりに至ることびあり、水ちれや感電の原因にもな0ます， 


f 
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意 （ CAUTION) 


巧全上のごま意 



各部のなまスとはた！ 3 き 



冷風側ルーバー 


ダ 冷風逃転時にあがり、 
ち風を出します。 



キヤスター 









風量切替ボタン 

巧すごとに「パワフル（点 
巧）」一「リズム（点滅） J 一 
「通常（消讯」•••と切り替 
わります。 


スインクボタン 

ボタンを 押す とルー；^一び 連 
続して動きます。 

再度ボタンを巧すと止まります。 


自動運転ボタン 

除湿運転時のみ切替え可能 
で、巧すごとに「お部屋除 
湿」一「衣類乾燥」■-「通常 
齡窗」•••と切り替わります。 


適湿サイン • - • • • 


イ7 — 


運転 ボタン_ 

運転中ランプが点のします。 
また、ドレンタンクが満水に 
なった時ランプび点滅して 
満水をお知らせします。 


運賴 切替ボタン 

巧すごとに「冷風」一「除 
湿」…と切り替わります。 


切タイ マ~ホ タン 

押すたびに「2時間」一「4時間」 

一 r 連続運転」•••と切り替わ 
ります。残り]日分前にランプ 
び点滅します。 

J 


操作部のなまえとはたら^ 
















運転中守っていただをたいこと 


室温わ巧〜35での節囲でご使用ください 


温度範囲（日で〜35ご）外でご使用になると、機械の保護機能び働き、運輯でさないことびあります< 


停電したり電源プラグを抜いたときは 


マイコンの記憶回路び消えるため、始めから運転操作をしなおしてください, 


再運乾は 2.5 分1ソ上待ってください J 


「運転ボタン」で運転を停止ごせたとさや、「運範ランプ」び r 点滅」し 
て運転が停止したときなど、一旦運転を停止させたとさは、またすぐ 
(2.5 分間 1；( 巧）に「運転ボタン」を押しても運転しません。（送風のみの 
動作になります。） 

これは機械を保護するためで、 2. 5分経つと運転を開始します。 

運輯中はドレン水(除湿水）が出まず。 

ドレンタンクにドレン水(除湿水）び7日〜8日％溜まると、満水スイ 
ツチが働いて r 運乾ランプ」 び r 点滅」 し運転び停止します。 

ドレンタンクを取り出して水を捨て、ドレンタンクを元どおりに 
取り付けてください。自動で運黯を再開しまず。 



た .5 分閨\, 
V 待ってねノ 


?フル 


運乾7ンフ 

運龍 


ム;. 点滅時 ：I : P づ清水 時点滅 ; 
切替|[ 運挖入/巧 


8 







運乾切替ボタンについて 


nn 


〇衣類熬燥 〇ぶ風 
〇お部屋除湿： Ac 隊湿 


パワフル 運範 

〇リズム ( IMS ) 〇絲か時点誘) 


自動運転 


運耗切替 



風室切を 


バン-.-- 


運お入/切 


お部屋の湿気をおりたいときや、洗灌物を乾かしたいときなどに使用します。 
• 冷風側ルーバー、排熱側ルーノ（一び共に上方を向きまず。 


_/で 風 


〇を類乾燥女らぶ風 
〇お部屋除湿 〇除湿 


パワフル 運範 

0リズム’:;焉扇碍； 〇感乐 SMS ) 


自動運範 


運転切替 



風量切替 


イン ■ ■ • ■- 


運転入/切 


冷風で涼みたいとさ、お部屋の湿気をおりたいとき、洗濯物を乾かしたいと 
きなどに使用します。 

• 冷風側ルー；（一が前方を向きます。 


暖かい風 


I 粧雜 

賴! 


_除湿量について _ 

除湿量は、お部屋の温度•湿度によって変わりまず。 

•お部屋の湿度が低いと、空気中の水分量がみなくなるので、除湿量は減少します。 


ご使用前に知つておいていたださたいこと 




ご使用前の準備 



除菌フィルターの取り付け 


(除菌フイルターは箱の中に同栖されていまず) 


除菌フィルターは必ずポリ袋から取り出して使用ずる。 
フィルターの効果が得られないばかりか故障の原因になりまず I 


つィ ルター カバーを持って手前に引き、フィルターカバーを取り 
はずしまず。 


なだ_ 


フィルタ--カバーを取0はずすと、ブレフィルターびありますの 
で、フレフイルターを手でつまんで引っかけをはずすように手前 
に弓 I いて取りはずしてください。 


同個されている、陳慶フィルタ^をポリ袋から取〇出しまず。 


除蠢フィルターを図のようにプ□テクタのツ;^ ( 4箇所）に引っ掛 
け取り付けます。 


フレフィルタ 


徐菌 /• 

フイルター’ 


フ□テクタ 


フレフィルターを上のつ 
めの興と下の巧に差し込 
んだが態で、中央の巧に 
差し込んで、取り付けて 
ください。 


上のつめ 


ブレ フイルター 


フィルターカバーのつめを含わせて取り巧けてぐださい< 


-お願い- 

除菌フィルターの交換のめやすは約3年です。 
ただし使用時間や設置場所により異なります。 


フィルター 
カ パー 


0 





基本機能の紹介 


G ち風崖お^り3ぺージ i 運賠窃！ （冷風•除湿）のしかた1 ) 

♦圧縮機(コンプレッサー)により、湿気の少ない;令たい空気を、冷風吹出口より吹き出し、同時に除 
湿もおこないます。（拼熱□からは温風び出ます。） 

冷風側ルーバーび前方を向きまず。 

( T 除湿運 乾） (13 ぺ-ジ [ 運転 切替(洁風•除湿）のしかた ； ) 

•お部屋の空気を蒸発器で冷やし、水分を結露させ除湿します。 

冷風側ルーパー、排熱側ル ー y 卜-巧に上方を向きます。 

(メモリー運乾） 

♦-度セットした運転条件は、停電や電源ブラグを抜かない限りマイコンに記憶されます。 
次回からは運転ボタンを巧すだけです。 

(タイマー設をとを類乾燥 f ー ドは解除されます。） 

〔切 タイマー 運転） り7ベ-ジ r タィマー運車ち I ) 

♦切タイマー運転にしますと、2、4時間のうち、お好みの時間経過後に運転を停止させることがで 
さます。残り10分前にランプび点滅します。 

Cu ズム運転^ (14 ぺージ n 臺 調節のしかた] ) 

•風量切替ボタンで「リズム」にすると、リズム運転になります。 

•お風を連続して体に当てたくない場をにご使用ください。 

〔才ートスイング） （14 ぺージ f ii 向さ調節のしかた: I ) 

•運転時にぶ風側ルーバーと排熱側ルーバーを上下にスイングさせることびでさます。またお好みの 
角度で止めることもできます。 

( 除菌フィルター） 

参お部屋の空気が除菌フィルターを通ることにより、フィルターび持っている金属フタ□シアニン錯 
体び空気中のタンパク質にて儀成された微小な物質を吸寫-分解します。 

( 才ートタイマー機罷~) 

•運転開始から14時間経つと自動のに運転を停止します。（運転ボタンで r 切」にした場合や、タイマー 
運乾させた場含には、オートタイマー機能は働さません。） 

f 巧類乾燥モード j り5ぺージ I ； 巧類乾燥モー ドろ U か? £ 1 、 16ページ1 巧類乾燥モード時の巧類 干しかた ) 

•洗濯物を干して運転させると、湿度センヴーと温度センサーで室内湿度と室の温度をチエックし、 
それにより洗濯物の乾燥が態を推測して、運転が態を制御し、最終的に運詔を停止します。 

广お部屋除湿モード j (15 ベージ i お部屋除 湿モー K のしかた ) 

•湿度センヴーと温度センヴーでその時に応じた快適な湿度になるよう自動的に調磬します。 


ご使用前の準備•薑本機能の紹介 


近 




運乾のしかた 


A 


A 注意 


運乾前の確認事項 


電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのない 
ように刃の根元まで$鶴に差し込む。 ■墨 

ほこりが付着したり、接続が不完全な場含は感電や乂災の原因にな 
りまず。 確認 


空気の吸込□やの出□を巧やふとんなどでふさがない, 
故障や発熱-発乂の原因になりまず。 


0 


★包装箱より製品を取り出してくだごい。 

1ドレンタンクび奧まで入っていることを確認してくださし、。 


電源プラグを、コンたントに確実に差し込んでくださし、。 


設置場所を決めまず。 

• 水平で丈夫な巧面や場所を選びます。 

•効率よく運転するたゆに壁面よ0ち図のように スペースを 確保 
してください。 



上方 

5日 cm し U 上 




iL ょ。 

一*^"^前目 0 cm む上 


M D - 8 K 


スインク 


2 4時間 

〇 〇 


な] タイマー 


運輯方 法 

〇を類乾燥 〇ぶ風 
0おち B 屋除湿 〇除湿 


パワフル 運範 

〇リズム(:点痛焉） otM 水時点漏こ 


き動運牽£ 


風量切替 


適湿サイン- 


①運転ボタンを押しまず 


•もう一度巧すと運転び停止します。 

★運乾を停止し再度運転を開始した時、停止後 r 2 . 5分」たってから圧縮機(コンプレツヴー)が起動し 
ます。 

これは、機械を保護する「2.5分間保護機能」によるをのです。 

この時の 2. 5分間は送風のみになります。 


②運お停止 ] 


•「運顧ボタン J を押します。（全てのランプび r 消打」しまず。） 

★室';晶が使用温度範囲けで〜35で）外のとをは、運輯はしないでください。運転をしますと、機械の 
保護機能が働さ-、圧縮機（コンブレッヴ ー ）ON • OF F (間欠運転)をすることびありまず。 

★低温時には、巧部の熱交換器の霜取り運乾(間欠運輯）をおこなうことがあります。このとさ、 r 冷風 
ランプ」または r 除湿ランプ」び r 点滅」しまず。 （17 ページを参照ください。） 
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運転切替（冷風•除湿）のしかた 


MD-8K 


スイング 


2 4時間 〇を類乾燥 〇ぶ風 
〇 〇 〇お部屋除湿 〇除湿 


切タイマー 自動運転 


パワフル 運黯 

〇リズム @1) 〇([ 香か時 点滅) 


風星巧替 


運転切替ボタンを巧しまず1 




•コンセントを抜かない限りは、前回の運転が態からはじまります。側めての時は冷風です。) 
•運乾切替ボタンを押すたびに次のように切0替わります。 

-*1 冷風 I 叫除湿 h 、、> 

1 ..--^-^ 

•ぶ風と除湿は次のような特徴びあります。 

!冷風側ルーノ（一が前方を向き、人に冷風を送ることびできます。 

_ ^スイングボタンで除湿よ0も前方に向けてルーバーに角度を付けることができます1 

を風側ルーバー、排熱側ルーノ（一び上方を向きます。 

I 了/^1お部屋の除湿などを優先した運転です。 



風量切替 

運転切替 

自動運転 

切タイマ~ 

スイング 

令風 

巧 

巧 

す巧 

巧 

巧（冷風側ルーバーのみ） ; 

除湿 

可 

巧 

巧 

巧 

巧（冷風側ルーバー+排熱側ルーバー）, 








i 乾のしかた 


A 警告 


風量調節のしかた 


長時間、冷風を身体に直接当てたり、ちやし過ぎない。 

特に乳幼巧やお年寄り、身がのす自由な方にはごま意ください 
イ本調悪化，健康障害の原因になりまず。 


Q 


MD _8 K 2 4時間 〇巧類乾燥 〇ぶ風 

〇 〇 〇お部屋除湿 〇除湿 


パワフル 運転 

0リズム ( Mi ) 0(濡永碍煮焉: 


切タイマー 


自動運転 


遷転切替 


こ二三適湿サイン 


風量切替ボタンを押しまず] 


--り 


•運転中にボタンを巧ずと、巧すたびに風量が次のよラに醫わります。お好みの風量に合わせてくだ 
さい。 

八* r 通^ フル M リズム h 、 

-- --- -< - ノ 

♦風量の切り替えを r 風 量 ランプ」 び r 点 I 打」 または 「点滅」 して表示します。 

通常 . 通常運旣をします。（消灯） 

パワフル…，強風量で運乾します。（点な） 

リズム， . 強弱をつけた風量で運転します。（点滅） 


風向き調節のしか 


A 警告 


空気の吹出口や排熱口に指や棒等を入れない。 

巧部でフアンび高速回賠しておりまずので、けがの原因になります。 


0 


M D - 8 K 


2 4時間 

〇 〇 

〇巧類乾燥 
〇お部屋隊湿 

〇 ;を風 
〇陈湿 

パワフル 

〇リズム(壺璧 i ) 

選範 

〇須 S 水時為煮0 

切タイマー 

自動運お 

運乾の替 

^ 風量切替 

運転入/切 


適湿サイン---- 




スイングボタンを巧しまず1 


運牵5中にスイングポタンを巧すと 
•ルーバーび、連続して動さます。 

•もう一度巧すとスイングび停止しまず。 

•冷風運轉の時は冷風側ルーバーのみ、除湿運転時は冷風側ルーバー-排熱側ルーバーぴ交互にスイ 
ングします。 

f -お願い- 

ルーバーは絶対に手で動かごないで<ださい。破債する場をがあります。又、正しい範囲でスイ 
ングしな< な0ます。 
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♦除湿運転のみ設定可能で、除湿中にボタンを巧すと、「巧類乾燥」モードを開始します。 

争操作部の r 衣類乾燥ランプ」が点阿します。 

♦「風量ランプ」 r 切タイマーランプ J び r 点な」または r 点測時は、「風量ランプ」 r 切タイマーランプ」 

が r 消灯] します。 

♦もう一度巧すと、「衣類乾燥」モードは解除され、「巧類乾燥ランプ」も消'灯します。 

★r 巧類乾燥 J モード時は、「風量切替ボタン」 r 切タイマーボタン」は無劾となります。 


風室切替 


衣類乾燥モードのしかた 


MD-8K 


2 4時間 

〇 〇 


ぶ)/ず類乾燥 
〇お部屋除湿 


〇冷風 パワフル 運転 

〇除湿 〇リスム爲游暗）〇濡东1■点 ID 


_ 巧 類乾燥モ-ドにつ いて _ 

本機の r 巧類乾燥」亡ードとは、製品内部の湿度たンヴーと温度センヴーでを類の乾燥度含いを計算し 
て運範パターンなどを自動で変更し、乾燥が態と判斷したときには自動で運転を停止させる機能です。 
★室内の環境、条件によって正確に制御しない場含びあります。また、な類の干し方や量、素材によ 
っても乾きにく くなることびあります。 

★もしあ類び完全に乾く前に停止していたら再度、運輯をしてください。 

★最長約8時間後に停止します。 


衣類乾燥モード 


♦除湿運範のみ設定可能で、除湿中にボタンを押すと、「お部屋膝湿」モードを開始します。 

♦操作部の r お部屋除湿ランブ」び点灯します。 

♦r 風量ランプ」が r 点な」または r 点滅」時は、「風量ランプ」び r 消灯 j します。 

♦もう一度巧すと、「お部屋除湿」モードは解除され、「巧類乾燥」モードになりまず。 

♦製品が陕適な湿度と判斷している時は、「送風」のみの運輯になり、「適湿ヴイン」が点巧します。 
★ r お部屋除湿」モード時は、「風量切替ボタン」はち効となります。 


運活入/切 


風量切替 


切タイマ- 


スインク 


お部屋除湿モードのしかた 


MD-8K 


2 4時間 

〇 〇 


〇巧類辨爆 〇ぶ風 
とこ:お部屋除湿 〇餘湿 


パワフル 運転 

0リズム (MD 〇彌水時点蘇 


_お部屋除湿モードについて_ 

本機の r お部屋様湿」亡ードとは、製品内部の湿度センサーと温度センヴーでお部屋の湿気を計算して 
運転パターンなどを自動で変更し、快適と判敞したときには自動で運転を制御する機能です。 
★室内の環境、条件によって正確に制御しない場合びありまず。 


お部屋除湿モー"ド 


運耗のしかた 














巧類乾燥モード時の巧類の干しれ 


A 

\ 

空気の贩么口や吹出口を巧やふとんなどでふさがない。 

A ま 后、 

故障や発熱-発乂の原因になります。 

V 

禁止 


•あ類は落下しないように干してください。 

♦なるべくせまく、密閉した部屋(乾いたミ谷室、脱を場など）で干してください。 

•巧類は干ず前にしっかり洗濯機などで脱水した後、シワをのばしてください。 

•重さの軽いあ類はしっかり八ンガーにとめて干してください。 

•ズボンのポケットなどは外に出して干すと部分的に生乾きになるのを防げます。 

•巧額はつめすぎず、風が行きわたるようにテしてください。 

厚手の巧類は特に風の当たりやすい場所に干してくだごい。 

•まんべんなく乾かしたい時は、ときどきお類の場所を変えてください。 

★風の当たらない所は生乾さになることびありまず。 

★冬場など室温び低い場合は、乾きムラがでることびあります。このとさは再度運転をしてください< 

( - F しかたの例-^ 





乾さやすいものを 
干しまず 



乾さにくいちのを 
モします 


すべてが熱口の 
上方に干します 



製おのをろ側 



製品のをろ側 


才ートスイング あり 


才ートスイングなし 
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タイマー運転 




適湿サイン 


•運転中に 「切タイマーボタン J を巧して、タイマー時間を設定します。 

「切タイマーボタン」 を押すたびに 


し無点の一2 — 4」 

と各時間に順な切り替わり、 「切タイマーランプ」 が 「点な」 します。 
•残り運輯時間が残り10分になると「2」のランブび点滅しまず。 
•セツトした時間び経過すると運転が停止します。 

•タイマーセツトを解除する場合は、 「切タイマーボタン」 を巧して、 
「切タイマーランプ」 を 「消な 」I しします,連続運転に切り替わ 0 ます 


切タイマーランプ 

2 (点滅） 

2(点な） 

2 (点な）4 (点滅） 

2、4(点打）： 

残0運乾時間 

〇〜 10分間_ 

10分間〜2時間 

2〜3時間 

3〜4時間： 


このタイマーは、例えばタイパーセットをして r 切タイマーランプ」 の 「4」 を 「点な」 させると、残り運 
転時間は4時間にセットされますび、残り運範時間が3時間から4時間の間は r 切タイマーランプ」 は 
「 2 J と 「4」 を 「点む」 し続けまず,.，残り運転時間が2時間から3時間の間は 「切タイマーランプ」 は 「2」 
を r 点な」、「4」 を 「点滅」 となります。 


低温時の使用上のごま意 


本機は、低温僖温約 12 む!;！下）において、任縮機（コンブレッヴ ー） び ON ■ OFF ずる（間欠運乾す 
る）ことびあ0まずが、これは、巧部の熱交換器の霜取り運転をおこなっているためですので異常で 
はありません。 

霜取り運輯中は r 冷風ランプ」 または r 除湿ランプ」 のいづれかが r 点滅」 します。 

また、低温高湿度で長時間連続使用されますと、内部の熱交換器(蒸発器)の霜び取りきれなくなり、 
凍り付くことびあります。 

ときどをフィルタ~カバーをはずして、熱交換器び凍ってないことを確認してください。（うっす5 
白く霜び付いている程度は問題ありません。） 

もし、凍り巧いていましたら、運輯を停止ごせてくだごい。 


※本機のタイマー運転は、現在の運輯が態を、セットされた時間後に停止させる(切タイマー)運転です。 


切タイマー運おのしかた 


切タイマーランフ 


MD -8 K 

ぶ\ん時間] 
巧 C 巧 C 

〇を類熬條 
〇お部屋除湿 

〇冷風 
〇除湿 

パワフル 運髓 

〇リスム请 M 暗） 〇满水時点蘇） 


切タイマー 

自動運転 

運転切替 

風 量切替 

運お入/切 


切タイマーボタンを巧しまず 


運転のしかた•タイマー運転 


OL 








移動ずるとをのご注意 


A ミ主意 


•キャスターは、前後方向にひきずっ 
て移動させない。 

ひきずって本体の向きを変えない。 

移動する場含は、左ち方向のみとし 
てください。 

畳や傷の付きやすい床、凹凸のある 
場所、毛足の長いじゅラたんの 上で 
は、持ち上げて移動してください。 



1ドレンタンクの水を捨てる。 い9ぺージ I ドレン水(除湿水） 

の処理のしかた I ) 


2取っ手を持って移動ずる。 

キャスターに電源コードを挟まないようま意してくだごい。 







ドレン水（除湿水）の処理のしかた 


ドレンタンク（標準装備）を使用する場合 


r 

> 

ドレンタンクを取り出した後、本体奥の内部に触れない。 Mm 

満水停止装置の故障の原因となりまず。 

指示 

フ□-卜內の水は巧分に取り除く。 

満水停止装動‘、’ IE 常に働かず、水漏れのちそれが！^ゾ^ WW 

あ idS ' Td H / 確認 

汪忌 

ドレンタンクにタンクフタを取り巧ける。 

水がこぼれて床や家財道具をミ需！ 5 したり、感電や漏電- 
乂災の原因になることがありまず。 

ノ 


-お願い- 

ドレンタンクの入れちび悪いと、ドレン水（除湿水）が漏れたり、運転しなかったりします。ドレ 
ンタンクは本体に正しく入れてくだごい。 

ドレンタンクのタンクフタを外した時は必ずしつかりと元通りに組付けてください。 


•運乾を しますと、ドレン水(除湿水）び、ドレンタンクに溜まります。ただし、運転後20分くらいは 
ドレン水は溜ま0ません。 

• ドレンタンクに除湿された水が70〜80%溜まりますと、運転び停止し 、 r 運乾ランプ」 び 「点滅」 します。 
「運転ランプ」 び r 点 測した場合は、次の要領で本体側面からドレンタンクを取り出し、溜まった水 
を捨ててください。 

1本体側面のドレンタンクを静かに引き出します。 

2ドレンタンクに溜まったドレン水(除湿水） を 捨てまず。 


3 排水後、 ド レンタンクの前後を間違えないように、止まるまで確実に入れます。 



移動ずるときのご注意•ドレン水(除湿水)の処理のしかた 




< レン水(除湿水)の処理のしかた 


連続排水ずる場合 


連続排水運転で使用するとをのごま意 

•連続排水運転するときは、定期的に （2 週間に1度)フィルターの巧れ、排水ホ…スの詰まりな 
どを点橫し、異常のないことを確認してくだごい。 

排水ホースは、ホースの周囲が氷点下にならないよラな場所に設置してくだごい。 

(ホースの部の水が凍結すると、本体内部の水が室内にこぼれ、家財などを濡らす原因になりまず。） 
•ホースの先からをが入るよラな場をは、ネット(網）を取り付けるようおすすめします。 

•連続排水運黯時にも、運乾開始14時間後に自動停止するオートタイマー機能は動作します。 


近;くに排水でさる場所びあれば.、連続排水びでさます。必ず運転を停止し、差込プラグをコンセント 
から抜を、；欠の手順でおこなって‘ください。 


ドレン違続拼水巧を開ける。 

ドレンタンクを取り出してからおこなってください。 

本体背面のドレン連続排水巧をドライ y (—などで押して巧ち抜い 
てくだごい。 

このとさ、本体に傷を巧けないよラにを意してください。 


連続が水巧 



巧の縁は r ヤスリ」などで削り仕上げてください。 


ドレンパイプの先端にホースを取り付けまず。 

で市販のホース（巧淫に mm ) をドレン連続排水巧に通します C 
をぶ一义をち図のようにドレンパイプに取り付けまず。 

ホースは契まで確実に取り付けてください。 

又、ゆるみびある場合は巧販のホー乂バンドで確実に固定して 
ください。水漏れの原因になりまず。 



連続饼水巧 

I ホニスけンド 


! ドレンバ イプ, 

市販のホース 

\ (内径。 mm ) 


ドレンタンクのフタを取りはずし、ドレンタンク 
を取り付ける。 

ドレンタンクを取り付けないと、運斬できません。 

(本体巧の満水停止装置び動作し、運輯停止が、態にな0ます。） 


連続が水時のホースの弓 I きかた 




グ、 途中を巧 0 f 

U 脚: f ない 

ホースの 先を： 

1 Y かにつけなし、 

ド'^ 

1 

1 

1 

\ ^lOcnUU 上 

_ 



連続排水をやめて元へ戻ず場合 


ホースをドレンパイプから抜を、ホースを連続排水巧から抜いでください 
ドしノンタンクにつ夕を取り付けてからご使用ください。 （23 ぺージ参照） 
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上手な使いかた 


経済的で快適にお使いいただくために 


排気の処理を適正に 

■冷風運賴時 

排熱び逃げるように、窓を開けて使用してください。 

■除湿運転時 （ r お風」運酷または「除湿」運転で除湿ずるとき） 

窓や出入□を閉めて湿気び侵入しないよラにしてください 
(室温は少し上昇します。） 


お風運痛 


除湿運転 



フィルターの掃除はこまめに 

フィルターの目づまりは、風量が減り、冷風効果を弱めます。 
2週間に]回は掃除をしましょう。 （22 ページ参照） 


直射日光を入れない 

直射日光を力ーテンやブラインドでごえぎりましよう。 


熱の発生は少な< 

室巧には、でさるだけ熱源になるちのを置かないでください。 



雨 




ドレン水(除湿か)の処理のしかた•上手な使いかた 






日常のお手入れ 



お手入れの刖1し 


•手入れ•掃除をずるときは、必ず運乾ポタンを r 切」にし、電源 
プラグをコンセントか5巧く。 

巧部でフアンが高速回黯しておりまずので、けがの原因になる 
ことがあります。また、感電のおそれがありまず。 

•電源プラグを巧くときは、必ずプラグを持って抜く。 

A コードを引っ張って巧くと、コードの巧部び断線して、発熱- 

発乂の原因になりまず。 

J - ―- --- — 

•本体巧部の熱交換器(蒸発器-凝縮器)には指をふれない。 

けびの原因になります。やむを得ず指をふれる場合は、，必ず 
手袋をはめてま意してください。 

禁止 


I ® フラグを巧く 


フィルター•熱交換器などの掃除 


プレフィルター） 2週間に1回程度 

フィルターの目詰りは除湿;令風能力の低下をまねき、電気化の無駄になりますので、こまめに掃除 
することをおすすめします,-. 

フィルターを巧けずに運転すると本体内部にほこりびたま0、故障の原因になります。 

I 巧れた除菌フィルターは洗っても巧使用でさません。必ず交換してください。 

本体のフィルターカバーを取りはずします。’ 0プレフィルターの)'ちれを取ります。 

グみ〜^ ^ 巧れは、水や中性洗剤をラすめたぬるま湯 

フィルタ- L ：； . ス^ で洗い流すか、掃除機で吸い取ります。 

だ"^‘1,^ 洗った後は曰陰で充分に乾かしてくだごい< 


フィルターカバーを取りはずすと、プレフ 
ィ ルターびありますので、プレフィルター 
を取りはずします。 

ブレフィルター_ 


プレフィルター及び「フィルターカバー」を 
元通0に製品に取0付けます。 
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熱交換器）1年に1回程度 


フィルターカバー及びプレフイルターをフ 
ィルターを掃除ずる時の要領で取0はずし 

ます。^ ブレフィルター 


プ□テクタのち図の位置にプラスチックネ 
ジ （2 本)がありますので、©ドライバーを 
使つてネジを取りはずします。 

また、プ□テクタのち図の位置にツメで引 
つ掛けていますので、取りはずします。 


除菌フィルターをフ□テクタから取りはず 

Lv ^ 〇 、ソ乂 

除菌 度----^" 

フイルター レ若ご''---' み './' ] 


フロート内の水は巧分に取り除く。 

満水停止装置が正常に働かず、水漏れずることが 
ありまず。 


確認 


ドレンタンクをやわらかい巧でふき、タン 
クフタを取り巧けます。 

•タンクフタ外周は溝となっています。全 
周にわたって溝にタンクのヘリび合うよ 
うに取〇イ寸けて < ださい。 

•タンクフタをはめた後にフ□—卜のレバ 
を動かし、スムーズであるか確認して 
<ださい。 

义 レバー 


タンクフタを取り 
はずします。 

タンクフタは、ち 
またはちの角から 
徐々にはずします。 







3 常のお手入れ 


本体のお手入れ 


A ミ主意 


水洗いしない。 

ショート-感電のおそれびあります。 


0 



参やわらかい巧で、か 6 ぶさしてください。 

•特に巧れびひどい場をは、めるま湯でふきとってくださし、。 

■4( rcii (上のお湯は使わないでください。 

プラスチックが変形することがあります。 

■巧のようなものは使わないでください。塗装面やプラスチックをいためまず。 

ベンジン-シンナー-アルコール-みがさ粉、塩素や酵素系洗剤など。 

■化学ぞうきんをご使用の際は、そのを 意 書に従ってください。 



電源プラグ、コンセントの掃除 

電源プラグびコンセントにしっかり差し込まれていますか。 

(電源プラグとコンセントの間に"ゆるみ"がないことを確認してください。） 

電源プラグ、コン t ントにほこりや';ちれが付着していませんか。 

1 箇月に 1 〜 2 回、電源プラグに巧着したほこりや';ちれを取り除いてくだごい。 

興'- 

J 


長期間使用しない場合の手入れ 

♦長期間使用しない場含は、ドレンタンク巧の水は必ず抜いておいてください。 

シーズン後には 

シーズン前には 

参ドしノンタンクを掃除して、取り付けておいて 
<だごい。 

•晴れた曰に半日ほど風通しのよい場所で、機 
器の内部を乾燥ごせて<ださい。 

•電源プラグを、コンセントから巧いておいて 
<ださい。 

•掃除をして';ちれを落としてください。 
•フィルターを掃除して、取0付けておいてく 1 
ださい。 

心 

• ドレンタンクび入っていること 

(連続排水の場含は排水ホースが接続されて 
いること）を確認してくだごい。 

•フィルターび巧れていないか確認してくださ 

い。 

1 

1 

1 

1 
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点検藝備 


定期点検 

半年〜1年に一度、定期点検に次の点検をおこなって<ださい。 

もしご不審な点がおりましたら、ずぐお買い上げの販売店にご連絡ください。 



曰常のお手入れ•定期点お 





サービスを 依頼ずる前に 


フィルターや、熱交換機(凝 
I 縮器）び巧れていませんか。 



(22 ページをご寛ください) 


吸込□や空気取入□- お部屋の温度 

吹出口や排気口がふさ や湿度び低く 

びっていませんか。 あ0ませんか。 





故障かな？と思つた 5次のことをお調べください。 


故障 • 異常の見分けかたと処置方法 


) フル 

運輯 


ム庚滅時 

) 水時点滅, 

切替 

運巧入/切 )1 


待間: 

る::で類乾燥 

〇 


〇お部屋除湿 

〇 ' 

7- 

自動運転 

運 


•ドレンタンクが一巧になっています。水をすて 
• ドレンタンクが正常にはめ込まれていません。 
はめ直してください,:^ 

• ドレンタンクに組付けてあるフ□ー トがはずれ 
にはめ直してください。 


>巧部の温度センサーが惊温を橫知して蝶械保讀 
止しました。 

室温が5〜35での範囲巧で使用してくだごい。 


お部屋の中に思わめ 
熱源びありませんか。 



■じ1上のことをお調べになり、それでも具含の惡いときや下表のよラな現象が出たときは、運転を停止し、 
電源プラグをコンセントひ6抜を、ずぐお買い上げの販売居にご連絡<ださい。アつターサービスにつ 
いては28ぺージをご覽ください。 


冷えが悪い•除湿しない 


まったく運転しない 


運輯ランプが点滅ずるを類敌燥ランプが点滅ずる 








を燥ろち冷風 ノ‘ 

!除湿 〇除湿 〇リ 

転 運輯切營 風 

コ適湿サインー 


を燥 〇冷風 
I 敝显ろた除湿 

お|[ 運転切替 


適湿サイン- 


M D - 0 K -.1 ん 


: ' i 读》巧《 

こ W みボ迅再惊 S 


|「冷風」運転時の熱交換器の霜取り運転中で、故障ではあり I ま 
せん。 


f 除湿」運転時の熱交換器の霜取0運転中で、故障ではあ0ま 
せん。 


•お買上げの販売店または別紙の I お客様相談窓口一覧まで 
症状をお知らせください。 


マー 目 IDSK 


亲5う I 八ヮフル 蓮お 

時！ a 二*'ツスム々扣》文が a 点< 

[ 311£ 巧《 3ぉ入/巧 


♦お買上げの販壳店または別紙の I お客様相談 窓口一覧~| まで 
症状をお知らせ<ださい。 


こ y ■::省 a バワフル 9お 

:•:踪巧 ミ占ミ)スムち f 巧二占^づ!ホ。 

■后.巧！！ if ■■供 M |I mn 入/巧 


_ こんなとをは、すぐ販売店へ 

•ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

♦スイッチの動作び不確実。 

•誤って本機内部に異物や水を入れてしまった。 

•コー-ドの過熱や、コードの被覆に破れびある。 


を風ランプが点滅ずる除湿ランプが点滅ずる 


周期で2回点滅する 
全てのランプが約^秒 


周期で一回点滅ずる 
全てのランプび約 S 秒 


ヴ—ビスを依頼する前に 






ブービスを 依頼ず る 前に-保証と アフターサービス 


これは故障ではありません 

停止直後に再運 
転でさない 

運転を停止後2.日分間は、再運斬をストップして ^ぐ胃^ 

機械を守り、ヒューズ、ブレーカー切れを防ざま 「戸二訂 U - tJ 

すに 瞧 ふ〜ン 

(マイコンに組込んである「2.日分間保護回路」び . ® V ,，-、 

自動的に働きます。） N H ^ 

音がずる 

作 福 

如 1 

靈 

黯 

- 

運奉ち中や停止直後に"シュー"という音びすることびあります。 

これはユニットの中の液び流れる音です。 

運転の開始または停止時に"ピシピシ"と音がする場含がありますび、フラ 
スチックの熱膨張、熱収縮による音です。 

運転音が大さい 

製品を置く設置面が弱かったり、傾斜したりしていませんか。 

ドレンタンク、フィルター等び正しく取り巧けてありますか。 

においがずる。 

運転中に吹き出す風びにおうことがありますび、これは、ユニットに付い 
た夕) (コや化粧品などのにおいです。 

電源プラグが熱い 

使用中は少し熱を帯びまず。異常ではあ0ません。 


f -お願い- 

それでも異常があるときは、運骑を停止して電源プラグを巧き、お買い上げの販売店にご連絡のうえ 
修理をお申しつけく,ださい。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電•乂災の原因になります。_ 

•お申し出により [ 出張修廷 1 いたしまず。 


保証とアフターヴービス(必ずお読みくださし、) 


保証について 


この商品は保証書付きでず。 

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載の容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

•保|正期間はお買い上げの曰か51年間でず。 （ただし、冷凍サイクル部分は3年間でず。） 

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。 

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談<ださい。 

修理によって機能び維持できる場をは、お客様のご要望により修理いたします。費用など詳しいこと 
は、お買いぶめの販売店にご相談<ださい。 

当社は、販売店か b のま文により、補修用性能部品を販売店に供給します。 


補修用性能部品の I 除湿乾燥冷風機の補修用性能部品の保有期間は、製造巧切後9年です。 
保有期間について 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 
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項目 

定格負荷 

1曰あたりの使用時間 

9時間/日 

1年間の使用時間 

10日8時間/年 

1年間あたりの標準使用曰数 

112日間 


A 警告 


7 フターヴービスについて 


修理は、お買い上げの販売店または、別紙の厂 お客様相談窓 □一 
學 J にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電•乂災等の原因 
になります。 


分解禁止 


使用中に異常が生じたときは、直ちに運黯を停止して電源プ 
ラグを抜き、お買い上げの販売店に修理を依頼して<ださし、。 
アフターサービスを お申しつけいただくときは、ちのことを 
お知5せ < ださい。 


型 式… MD - 目 K 

故障が態…できるだけ詳し< 
ご氏名-ご住所。電話番号 


アフター ヴー ビスで 
お困りの場台は 

賠居されるときは 


アフターヴービスについてご不明の場合、その他お困りの場含、お買い上 
ばの販売店か削紙の I お客様相談窓口一覧 I にお問い合わせください。 

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターヴービスを受けられなくな 
る場含は、前をって販売店にご相談ください。ご範居先での当社製品取扱 
店を紹介させていたださます。 


仕様 




MD - 目 K 

単相100 V 50/6 日 Hz 
0.28/0,33 
冷風 230/260 
7.0/8. o ( L / n ) 


'で示されている値は左側び日日 Hz 、 ち側が目 OHz の値です。 


m 

2.6 ^ 


己77 

mm 

' 324 
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頂目 

条件 

電圧 

100 V 

1周艘数 

己 0/60 HZ 

^ 室內温度 

27 C (乾球温度） 

件「室内湿度 

47%(湿球温度19で） 

設置条件 

標準設置 


想定時間 












★長年ご使用の除湿乾燥冷風機の点検をぜひ! 


愛情点検 


口 


•コゲくさいにおいがする。電源 
コード、プラグが異常に熱い。 
ご使用の際 •運!清が異常に高くなる。 

このようなことは•水漏れがずる。 

ありませんか •漏電ブレーカーがひんばんに舊 

ちる。 

♦その他の異常や故障がある。 



運私スイッチを停止にし、電 
源ブラヴをコンセントか5巧 
いて、 必ず販売店に点横•修 
理をごホ目談ください。費用な 
ど詳しいことは、販売店にご 
相談ください。 


お客樣へ…おぼえのために記入されると便利でず。 


型 式 

MD -8 K 

お買上げ年月日 

年 

月 

曰 

お買上げ店名 


(電話番号） ( 

) 

— 

J 


株式会社 i - ai-s 

本 社 名ち屋市瑞穂区桃園町 5 番 17 号 
于 467— 08 己己 TEL <052)822-1 144 
FAX く〇已 2>82 S - 2742 





